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人 参 (Panax ginseng C.A. Meycr) 和 三 七 (Panax notoginseng(Burk.) F.H. 
Chen》 均 富 含 具有 生理 活性 的 多 种 皂 臣 成 分 ‘1,?,3， 。 由 于 和 皂 臣 的 提取 和 分 离 技术 繁 
复 不 适 于 大 量 制备 , 我 们 研究 采用 吸附 树脂 层 析 法 进行 皂 武 的 提取 和 分 离 。 实 验 表明 , 这 
一 简易 、 快 速 而 经 济 的 新 工艺 流程 用 于 皂 武 的 提取 和 精制 克服 了 一 般 经 典 方法 〈 如 正本 
醇 禁 取 法 、 沉 淀 法 等 ) 需要 化 学 试剂 种 类 多 、 耗 量 大 、 成 本 高 、 操 作 复杂 等 缺点 ， 且 和 皂 
孔 得 率 高 、 质 量 稳定 。 吸 附 树 脂 层 析 法 也 可 用 于 人 参 和 三 七 皂 武 的 分 组 分 离 和 主要 皂 臣 
单 体 的 制备 。 我 们 将 这 一 方法 用 于 其 他 植物 武 类 成 分 的 提取 和 分 离 也 取得 了 一 定 的 成 
功 。 效 简介 如 下 ， 

1 总 卸 丰 的 提取 和 精制 ”人参 或 三 七 根 的 乙醇 提取 物 加 水 溶解 后 直接 通过 经 预 处 理 
的 吸附 树脂 〈 国 产 聚 葵 乙 烯 型 大 孔 吸附 树脂 ) 柱 层 析 ， 先 用 水 洗 脱 除 尽 游离 糖 等 非 皂 开 
极 性 成 分 ， 继 以 60% 乙醇 洗 脱 下 总 皇 臣 ， 残 留 于 柱 上 的 非 极 性 成 分 则 用 工业 乙醇 洗 净 。 
树脂 柱 可 再 生 重复 使 用 。 总 皂 臣 再 通过 一 次 吸附 树脂 即 得 以 精制 。 

2. 皂 起 的 分 组 分 离 ”总 皂 臣 溶 于 水 中 通过 吸附 树脂 柱 层 析 ， 用 30% 乙醇 洗 脱 得 Ro 组 
气 城 ，50%% 乙醇 洗 脱 得 Ros 组 皂 庆 ， 若 将 生 药 乙醇 提取 物 直 接 用 吸附 树脂 柱 层 析 ， 梯 度 
洗 脱 ， 亦 可 得 到 上 述 分 组 所 起 。 

5. 单 体 皂 隋 的 制备 ”从 按 上 述 所 得 三 七 分 组 皂 武 ， 增 大 树脂 用 量 再 通过 吸附 树脂 柱 
层 析 ， 可 分 别 得 到 皂 武 单 体 。 亦 可 将 分 组 皂 武 用 硅胶 柱 层 析 法 或 离心 薄 层 层 析 法 分 离 得 
到 主 拒 和 矶 《人 参 信 Ro: 、Ro:、Ra、Re 和 三 七 和 态 R1!、Rs 等 ) 单 体 。 
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